中 


(2019 江苏 ，3,3 分 ) 如 图 所 示 的 电路 中 ，: 
闭合 $S 后 ， 电 压 表 的 读数 为 2V， 则 电源 的 内 阻 ”为 


A.19 


【答案 】A 


B.29 


5 
【解析 】 开 关 s 断 开 时 有 : 天 =3VY ， 开 gs 闭合 时 有 : 及 +7 ， 其 


7=]12， 故 A 正确 


更 多 资料 干货 关注 微 信 公众 号 


学 习 第 一 线 赠送 5000G 学 习 大 礼 


加 


D. 49 


且 阻 R=29. 断 开 S 后 ， 电 压 表 的 读数 为 3V; 


